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Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 5 Nisan 2011 


ANESTEZİ UZMANI DR. SEÇİL DİZMAN GÖREVE BAŞLADI. 


Devlet Hastanesin uzman doktor ihtiyacı tamamlanırken ameliyat 
hanenin olmasa olmazı Anestezi Uzmanı Dr. ataması da yapıldı. 

14.03.2011 günü göreve başlayan Anestezi Uzman Dr. Seçil Dizman, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, Uzman Doktor olarak Uludağ 
Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. 

Hastanede yeni açılan Ağrı Polikliniği'nde hizmet veren Dizman “ın 
atanması ile Kadın doğum ve genel cerrahi dalında , hastaların tedavi 
görmesini bekliyoruz. 

İlk görev yeri olarak ilçemize atanan Anestezi Uzaman Dr. Seçil 


Dizman'a hoşgeldin diyor başarılar dilyoruz. 
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